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Dedie a la memoire de Carlo Hommel, ce motet se veut etre un chant 
d'espoir & de lumiere. On aura grand soin d'eviter tout sentiment de tristesse 
& de retenue au profit d'une interpretation radieuse. Bien qu'aucune nuance 
ne soit indiquee, le motet doit s'executer avec une grande palette dynamique 
tout en privilegiant un chatoyement lumineux dans les differents pupitres. 
Alors que la partie de l'orgue est restee tres simple & que certains passages 
ne sont hen d'autre qu'une basse continue sommairement ecrite, l'orgue ne 
doit pas rester en retrait & on varira la registration autant que faire se peut. A 
defaut d'un grand orgue, on preferera toujours un orgue positif. 
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